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c 1 *F FSP TECHNOLOGY INC. 

TILE: FSP050-2L04(INV) 

| p/N: 3BS0209011GP 

size: A3 | rev: 1.01 

APPROVED: 

CHECKED: 

DRAWN: 

mm 

mm 

mam 

Date: 30-Dec-2008 
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